TPE. LTROSCOPIA Vy 


Un bulletin mensual de novas e informationes de interesse e valor al spectroscopistas molecular 


-- Un mundo indivisibile con libertate e justitia pro omes -- 


SOCIETATE DEL SFECTROSCOPISTAS MOLECULAR 


UN periodico scientific sin un societate 
@s simile a un infante sin parentes. E wn 
societate sin un periodico es simile a un 
persona sin voce, 

Ie bulletin, Spectroscopia Molecular,ha 
necessitate de un societate pro le qual 
illo pote esser le voce. Periodicos inde- 
pendente es mortal, sed periodicos que 
servi un societate es quasi-immortal. 

‘Ie avantiamento e diffusion de saper re 
spectroscopia molecular esserea le plus 
rapide, e le interesses del spectrosco- 
pistas molecular esserea le melio servi- 
te, si existeva e un societate e un peri- 
odico. Un mechanismo tunc existerea pro 
decisiones via votos postal super ques- 
tiones e resolutiones de importantia a 
spectroscopistas molecular. Ile societate 
tunc pote parlar pro le spectroscopistas 
molecular a varie occasiones. E, sin du- 
bita, altere activitates de valor esseza 
improvisate,. 

Le constitution e 16 statutos de un tal 
societate poterea esser le sequente: 


Constitution 


Articulo I, Nomine. Ile nomine de iste 
societate essera le Societate del Spec- 
troscopistas Molecular. 

Articulo II, Objectivos. Le objectivos 


del societate essera le avantiamento e 
diffusion de saper re spectroscopia mole- 
cular e le servir del interesses e neces- 
sitates del spectroscdpistas molecular. 


Articulo III. Membros. Isto essera un 


societate mundial, sin alicun restriction 
geographic. Alicun individuo alicubi qui 
ha un interesse in spectroscopia molecu- 
lar pote devenir un mmbro. Ie societate 
recognosce nulle barrieras national o ra- 
cial, o inter le varie campos de scientia, 
o inter le laboratorios pure applicate. 
le sol requirimento de un membro prospec- 
tive es un interesse sincer in spectro- 
scopia molecular. 

Articulo IV. Functionarios. le functio- 
narios del societate essera un Presidente, 
un Vice-Presidente, un Secretario-Tresor-~- 
ero, un Redactor del periodico del socie- 
tate, @ membros additional de un consilic 
como specificate infra. 

Articulo V, Ie Consilio. Ie Presidente, 
Vice-Presidente, Secretario-Tresorero, Re - 
dactor, le tres ex-presidentes le plus 
recentemente retirate, e duo membros eli- 
gite annualmente constituera un consilio 
le qual essera cargate del affaires gen- 
eral del societate. (Durante le prime tres 
annos, proque il non habera tres ex-pres- 
identes, plus que duo membros del consi- 
lio essera eligite a facer un total de 
nove membros. ) 

Articulo VI. Election e Termino de Of- 
ficio. Le functionarios essera eligite 
per ballotta postal. Ali1lde martio de 
cata anno, le secretario-tresorero invi- 
ara a cata membro un requesta pro nomina- 
tiones pro cata officio que es vacante, 

Iste nominationes essera inviate al 


NULIE universitate merita iste nomine si illo non face omne cosas in su po- 


tentia a promover recerca original in su laboratorios. 


Il es le deber del 


universitate vigilar que su professores e instructores non es super-impedite 
per deberes routinari de instruer sed ha le tempore pro investigationes e es 
providite con le facilitates pro recerca e le fundos necessari pro iste ob- 


jectivo. 


-- E. RUTHERFORD. 


@ 
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chef de un committee de nomination  ap- 
punctate per le Presidente. (In le prim 
anno, proque il non habera un presidente, 
iste committee essera appunctate per le 
redactor de Spectyoscopia Molecular.) Ie 
committee seligera ex le lista (o,si illo 
non es sufficiente, ex le lista general 
de membros) duo nomines pro cata officio 
@ prepara un ballotta le qual es inviate 
a cata membro al 1 le junio. Ie membros 
pote votar pro un del duo personas super 
le ballotta o adder un altere membro & su 
proprie selection, post le qual le bal- 
lotta essera retornate al chef del com- 
mittee de nomination. 

Al 1 de septembre, le ballottas essera 
contate e le resultatos del election an- 
nunciate in le periodico del societate, 

Le presidente, vice-presidente, e le 
membros eligite del consilio tenera of- 
ficio pro solmente un anno. Ie secretario 
tresorero e le redactor del periodico es- 
sera eligite pro un termino de cinque an- 
nos, e pote esser re-eligite pro terminos 
additional de cinque annos. 

Articulo VII, Sectiones. Membros in va- 
rie regiones geographic del mundo pote, 
con le approbation del consilio, formar 
sectiones local del societate pro le a- 
vantiamento plus active del objectivos 
del societate. 

Articulo VIII, lingua Official. Ie lin- 
gua official del societate essera le lin- 
gua international, Interlingua. 

Articulo IX, Emendamentos. Emendamen- 
tos pote esser inviate in forma scribite 
al presidente a qualcunque tempore. Post 
consideration per le consilio, le emenda- 
mento essera publicate in le periodico 
del societate insimul con un recommenda- 
tion pro 0 contra illo per le consilio, 
Sex menses post publication, le emenda- 
mento essera submittite per ballotta pos- 
tal al membros. Ie votOs de al minus 75 
per cento del membros qui retorna le bal- 
lottas essera requirite pro adoption. 


STATUTOS 


Articulo I, Quotas. A causa del diffi- 
cultate de inviar moneta ab un paise a un 


altere, e pro non excluder ex le societa- 
te alicun spectroscopista molecular pro 
isto o alicun altere ration, existera 
nulle quotas pro iste societate. Ile ex- 
pensas del societate essera reimbursate 
per contributiones voluntari del membros. 


Naturalmente, omme le membros debe con- 


tribuer, si possibile. 

Articulo II, Conventiones. Le consilio 
pote arrangiar conventiones in connexion 
con le symposios e colloquios super spec- 
troscopia molecular in varie partes del 
mundo. 

Articulo III, Affaires del Consilio. le 
consilio normalmente non convenira, sed 
conducera su affaires per posta. Nonob- 
stante, illo pote convenir al tempore de 
symposios o colloquios. 

Articulo IV, Periodico. Cata membro qui 
ha pagate le precio de un abonamento re- 
cipera Spectroscopia Molecular, le perio- 
dico del societate, 

Articulo V, Committees. le presidente 
pote appunctar varie committees pro con- 
siderar materias de interesse e valor al 
spectroscopistas molecular. 

Articulo VI, Emendamentos. Emendamentos 
pote esser facite in le mesme maniera co- 
mo pro le constitution (vide Articulo IX) 
excepte que le votos de solmente un majo- 
ritate (plus que 50 per cento) del mem- 
bros qui retorna le ballottas es necessari 
pro adoption. 


Organisation del Societate 


Il es proponite que le presente redac- 
tor de Spectroscopia Molecular debe ser- 
vir como Secretario-Tresorero temporari 
usque al tempore quando le prim functio- 
narios es eligite. Formularios de appli- 
cation esserea postate al recipientes del 
bulletin e a alteros, e illos debe esser 
retornate al redactor. 

Al 1 de Januario 1955, un exemplar del 
constitution e del statutos essera inviate 
a cata membro con un formulario super le 
qual ille pote indicar su acceptation o 
rejection de istos. Si un majoritate del 
membros qui replica exprime approbation, 
le constitution e statutos essera in ex- 
istentia. 

Omne commentos e proponimentos re le so- 
cietate, e applicationes pro addition al 
lista de membros, debe esser adressate as 


Spectroscopia Molecular 

Cassa Postal 58, 

Instituto Technologic de Illinois, 
Chicago 16, Illinois, 

Statos Unite. 


-000- 


| - 


Application pro Addition 
al Lista de Membros 
del 
SOCIETATE DEL SPECTROSCOPISTAS MOLECULAR 


-000= 


Io requesta que mi nomine es addite al lista de membros del Societate del Spec- 
Molecular : 
Dato: 
Nomine : 
Titulo: 
Adresse : 


Institution: 


Proponimentos : 


(Ile sequente es optional e voluntari) 


Io comprende que le societate ha nulle quotas. Nonobstante, io etiam 
comprende que illo non pote exister sin alicun fundos pro su operationes. 


Consequentemente, 
include ¢ como contribution voluntari al societate, e (0) 


[] 4o include $2.00 pro Spectroscopia Molecular, le periodico del 
societate, pro le anno 195_. 


(Remove e posta a: Spectroscopia Molecular, Cassa Postal 58, Instituto Technologic 
de Illinois, Chicago 16, Illinois, Statos Unite.) 
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TRACTAMENTOS DEL COORDINATAS NORMAL DE MOLECULAS FOLYATOMIC 


Salvador M. Ferigle e Alfons Weber 
Instituto Technologic de Illinois, Chicago 16, Tlinois 
(Continuate ab Spec. Mol. 3, 13 (19545) 


2231 Representation Yectoric. Ie con- 
dition de Eq. 23 mntionate supra es plus 


facilemente exprimite in terminog = 
vectores g introducite per Wilson”. 
convention de summation essera tl 

in le equationes vectoric. In loco de il- 

lo, signos de summation essera usate. 

Ile sequente nomenclatura essera adopta- 
te: 

In° = vector de position, in le configu- 
ration de equilibrio, del atomo n 
con respecto al centro de massa, 
ubi n varia ab la N; 


vector de displaciamento del atomo 
n ex le position de equilibrio; 


vector unitari secundo le axe t 
del coordinatas cartesian, ubi t 
varia abla 3. 


Si le indice "a" usate in le previe 
sectiones es dividite inn e t con le 
significantia date supra, Eqs.l13 14 de- 
veni 

ri wt, (26) 


Proque 


Eq. 26 deveni 


es le vector s correspondente al coordi- 
nata ie al atomo n. 

In le representation vectoric, le con- 
dition de orthogonalitate in Eq. 23 de- 
veni, usante Eq. 29, 


©,* - 2¢)/m 


he (27) 


(28) 
ubi 


n,t 


n 
In Eq. 30, vectores g correspondente al 


coordinatas Eckart es 
Ie conditiones Eckart esl5 


M, Xd, = 0, 


con le correspondente coordinatas 
27 2% 
ubi p sl, 


ubi q wl, 2, 33 istos da le sequente 
vectores 8s: 


RP "2p 


= Spy (31) 


Substitution de Eqs. 31 e 32 in Eq. 30 da 
i 

e -0 


i 
e Zn x 2 
Proque iste duo equationes debe valer pro 
ome valores de pe q, le vectores s pro 


qualcunque coordinata interne debe satis- 
facer le duo conditiones 


2,1 =6 (33) 
n 


= 
Ex Eqs. 25 e 29, nos obtene 


le oni: Eq. 7 de 302.6 


(34) 


— 
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Como mentionate in section 2.0,Decius/2 
-ha date un discussion del typos de coor- 
dinatas interne le quales es sufficiente 
pro describer tote le grados de libertate 
vibrational pro alicun mlecula. Istos es 
tension del ligamine, flexion interliga- 
minic, torsion del ligamine, e flexion 
extra le plano. Cata un de istos pote es- 
ser definite como le differentia inter un 
function scalari del vectores de position 
din un configuration distorquite e le ms- 
me function in le configuration de equi- 
librio. Ie coordihatas interne definite 
in iste maniera essera zero pro un trans- 
lation infinitesimal o wn rotation in- 
finitesimal del molecula como un corpore 
rigide. Isto immediatemente implica que 
Eqs. 33 e 34 es satisfacite pro iste qua- 
tro typos de coordinatas interne. Como un 
consequéentia, le condition de orthogona- 
litate de Eq. 23 es satisfacite e le con- 
ditiones Eckart non ha le necessitate a 
esser scribite explicitemente in un trac- 
tamento del coordinatas normal. 

lassa nos considerar le coordinata in- 


i 
) 


ubik =1, 2, ... , No Per expander f (x, 
in un serie Taylor super le position de 
@quilibrio e negliger terminos de ordine 
plus alto que le prime == qual approxima- 
tion jam esseva implicate in le defini- 
tion del coordinatas interne como un conm- 
bination linear del displaciamentos -- 
nos ha 


n 
bi le symbolo }/%r,,° usate le 


atomo n al position de equilibrio. Rear- 
rangiante Eq. 35, nos obtene 


t*(n,) 
n 


(36) 


Per comparation de Eqs.17 e 25, nos po- 
te redefinir le vectores s in le forma 


I es possibile derivar analyticamente 
le expressiones pro le vectores s per uso 
de Eqs. 37 e functiones scalari appropri- 
ate. Nonobstante, per uso del proprieta- 
tes de un gradiente, insiml con Eqs.33 @ 
34, 11 es possibile dar un derivation di- 
recte del vectores 


(Va continuar in un numero futur) 


IE DETERMINATION DEL CONSTANTES DEL 
ENERGIA POTENTIAL DE SO, EX IE 
EFFECTOS DE DISTORTION CENTRIFUGE 


(Summario de un articulo submittite al J. 
Chem. Phys.) 


IE spectro microundic de SO> esseva re- 
analysate con emphase particular super le 
effecto de distortion centrifuge. Il es- 
seva possibile adjustar le spectro rota- 
tional intra un deviation medie de + 0,23 
Mc per uso del expression de energia pre- 
vie date per Kivelson e Wilson (J. Chem. 
Phys. 20, 1575 (1952)). Ie constantes ro- 
tational assi obtenite es 
4g b c 
Ie quatro constantes de distortion non 
pote esser determinate directemente ex le 
spectro rotational. 

le gruppos de constantes potential de- 
terminate per Wilson e Polo esseva usate 
pro calcular le constantes de distortion, 
e istos tunc esseva usate pro calcular le 
cambiamentos in frequentia causate per le 
distortion centrifuge. Iste cambiamntos 
es criticamente dependente super le grup- 
po de constantes potential que es usate. 
Per seliger un gruppo que da frequentias 
de distortion in accordo con illos obte- 
nite ex un analyse del spectro rotational, 
un determination multo sensibile del con- 
stantes de enmrgia potential pote esser 
facite. Le constantes de distortion re- 
sultante es 


~9,8098, = -0,039697, 


Taabd #0,41170, Tabab s -0,053204 Mc. 
DANIEL KIVELSON 


Laboratorio Chimic Mallinckrodt 
Universitate Harvard 
Cambridge, Massachusetts 


— 
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Ko o~ ov? 


Littera al Redactor. AL 8 de januario 
1954, Dr. G Herzberg scribeva a vos un 
littera objectante uso de o*pro numero 
de undas, K pro cm™, e A pro angstrom.Un 
exemplar de ille littera ha essite appor- 
tate a mi attention e io desira facer 
alicun commentos. 

Dr. Herzberg dice: 
proque il es plus difficile a typar cm 
que ~K*®, Nos non es concernite con grados 
Kelvin, sed con_kaysers. I1 es obvie que 
le typar de em! involve quatro pecias de 
typo, sed K solmente un. Ancora plus gram 
de que le economia de typar e imprimer es 
le salvar in effortio oral. Alicuno qui 
pro un quartiero de un seculo ha ascolta- 
te tal expressiones laboriose como "X nu- 
meros de undas in unitates de centimetros 
al minus-unesime potentia", o "numeros de 
undas in unitates de centimetros reciproc" 
debe dar le benvenita a "X kaysers", 

Dr. Herzberg senti que le possibilitate 
de confunder K con °K es serie » sed que 
il ngn ha wn possibilitate de confunder A 
con A! Iles difficile sequer le argu- 
mento. E le suggestion que un novicio es- 
serea confundite siille trova K usate 
pro Kelvin, kayser, e numero de quanto in 
le mesme paragrapho de un libro es nimis 
artificial a esser discutite. Similemente, 
le confusion de angstrom con argon, am- 
pere, e peso atomic es grandemente im- 
probabile proque illos rarmente appare in 
le mesme contexto, e etiam si isto es le 
caso le numeros que precede le symbolo 
usualmente suggere le unitate associate. 

De nove, Dr. Herzberg dice: "con re-=- 
guardo al unitate de angstrom, in  omne 
paises, excepte le Statos Unite, il nunc 
ha essite generalmente acceptate que A de 
berea esser usate como le abbreviation mo 
iste unitate", Le factos es como seque: 
in 1900 H. Kayser, autor del monumental 
"Handbuch der Spektroskopie"  proponeva 
que A esserea adoptate como le abbrevia- 
tion pro le unitate de angstrom, Ille fae 
ceva isto in omne octo volumines del 
Handbuch e spectroscopistas a transverso 
del mundo sequeva su exemplo. In 1922,per 
exemplo, le decedite Alfred Fowler diceva 
al pagina 1 de su classic Report on Ser- 


des in Line Spectra que "Aes le abbrevi- 


"Io non pote videw 


ation moderne pro le angstrom." 

In 1937, Kayser, como un membro del U- 
nion International Astronomic proponeva 
que iste organisation deberea considerar 
alicun symbolos spectroscopic, includente 
A s angstrom, le unitate de longitude de 
unda international. Tal abbreviationes 
esseva compilate per le Commission 14 del 
UIA e esseva publicate como reportos ten- 
tative que esseva distribuite pro criti- 
cismos a omne membros del UIA in le prime 
menses del anno 1938. In augusto 1938,is- 
te reportos esseva publicamente discutite 
per omne delegatos interessate al conven- 
tion general del UIA in Stockholm e le 
recommendationes esseva adoptate offici- 
almente e unanimemente per 26 paises. 
(Trans, Int. Astron. Union VI, 99 (1939). 

In 1950, le Union International pro 
Physica Pur e Applicate e le Union Inter- 
national Astronomic formava un Commission 


Juncte pro Spectroscopia., Ille Commission 


Juncte in 1952 discutevae revideva le 
notation spectroscopic in considerabile 
detalio, e su recommendationes esseva pu- 
blicate in su Transactiones (J. Opt. Soc. 
Am. 43, 410%430 (1953)). Ante que le re- 
porto super Notation pro Spectros Atomic 
esseva publicate (loco citate, 422-425), 
un exemplar preliminari esseva inviate a 
30 ducente spectroscopistas del mundo,in- 
cludente omne membros del Commission_Juno- 
te; solmente duo objectava a K = cm@l, wm 
a = numero de undas, e un ang- 
strom, Isto demonstra un quasi perfecte 
accordo in arrivar a un concordantia mun- 
dial super notation spectroscopic per le 
duo uniones international scientific que 
es primarimente interessate in iste sub- 
jecto. Le objecto ha essite simplificare 
unificar un scientia complexe per pro- 
poner standardes que es acceptabile a un 
grande majoritate del individuos interes- 
sate. Proque nulle del uniones internati- 
onal o le commissiones juncte ha alicun 
potentia a imponer lor recommendationes, 
il esseva proponite (loco citate, 423)que 
autores qui emplea altere significationes 
o symbolos deberea definir illos expli- 
citemente in lor libros o articulos. In 
un mundo libere e democratic le majorita- 
te deber regular con tolerantia, spe- 
rante que ultimemente wun minoritate ra- 
tionabile essera convertite per le ar- 
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gumentos que ha unite le majoritate. 


WILLIAM F, MEGGERS 
Presidente, 
Commission Juncte pro Spectroscopia, 
National Bureau of Standards, 
Washington 25, D. C. 


LIBROS 


Interlingua A Prime Vista. Per Alexan- 
der Gode, Storm Publishers, 80 East llth 


Street, New York 3, N. Yoy 1954-6 82 pa- 
6 x9 inches, illustrate, precio 

200, 

Iste humorose e interessante parve li- 
bro relata le aventuras diurne de senior 
e seniora Smith, lor filio Johnny, e lor 
filia Betty -- inter le quales es le tri- 
ste experientia de senior Smith con un 
tauro, e6 le interesse acute de seniora 
Smith in le nove secretaria de senior 
Smith. 

Durante que le objectiyo del libro es 
naturalmente inseniar le elementos del 
nove lingua international, Interlingua (le 
centro del linguas anglo-europee), le ma- 
terias es si intrinsicamente interessante 
que le lector oblida que ille apprende 
Interlingua e deveni absorbite in le his- 
torias. 

Ie libro contine solmente Interlingua, 
sed illo es si habilemente illustrate con 
picturas que le lector ha nulle difficul- 
tate in sequer le significantia sin uso 
del volumines companionic, Interlingua- 
English Wictlaners e Interlingua Grammar 

le mesme editor). 

Un tabula de pronunciation e un septi- 
lingual lista de parolas grammatic es in- 
cludite, tanto como un problema de paro- 
las cruciate e un appendice que da le ee= 
mentos del grammatica. 


-0= 

Microwave Spectroscopy. Per M. We. P. 
Strandberg, John Wiley and Sons, Inc. ,440 
Fourth Ave., New York 16, N. Y.3 Methuen 
and Co., Ltd., london, 1954. 140 paginas, 
precio $2. 50. 

Iste monographia commencia con un cal- 
culation del nivellos de energia quantic 
de un molecula rotante, tunc considera le 
varie perturbationes le quales debe esser 
recognoscite pro interpretar le datos ex- 
perimental precise. Ie capitulos final 


discute le instrumentation que es neces- 
sari pro mesurar le frequentias in le re- 
gion microundic le quales es characteris- 
tic del differentias inter iste nivellos 
de energia. 

T. ha tres appendices: 1) Tabula de e- 
nergia, 2) Intensitates de lineas, 3) Ele- 
mentos de matrice del momento magnetic 
rotational. Un breve indice del materias 
etiam es includite. 

le tractamento presuppoue alicun famili- 
aritate con le mechanica quantic moderne 
e con le mthodos de matrices. 


80me DIE NATAL DE WILLIAM W. COBLENTZ 


In commemoration del 80me die natal de 
William W, Coblentz le numero de novembre 
1953 del Journal of the Optical Society 
of America esseva dedicata al applicati- 
ones del infrarubio al scientia e tachno- 
logia. Dr. Coblentz esseva un del prim 
laboratores in iste campo e ha publicate 
plus de 400 articulos super le infrarubio 
e altere problemas in radiometria. Iste 
numero extraordinari del jornal contine 
38 articulos, multes del quales es super 
spectroscopia infrarubie e su applicati- 
ones al studio de structura molecular. 


RECIPITE 


Bibliography of Translations from Rus- 


Lista No. 4, januario 1954. Card Division, 
Library of Congress, Washington 25, D.C. 
Precio, $0.25 Publicate mensualmente a un 
precio de $3.00 per anno, o $0.25 per ca- 
ta un. 

Spectrographer's News letter, VI, No. 4, 
1-4, novembre-decembre 1953. Applied Re- 
search Laboratories, Glendale 5, Califor- 
nia. Gratis. 

Annunciate in iste numero es le prin 
laboratorio Raman commercial. Isto es es- 
tablite per ARL pro facilitar le explora- 
tion de problemas recercic 6 analytic per 
medio de iste technica per organisationes 
que non es equipate con instrumentos Ra- 
mane 

Etiam discutite es le analyse per uso 
del radios X fluorescente. 


-000= 


sian Scientific and Technical Literature. 
| 
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CALENDARIO DE EVENTOS SPECTROSCOPIC 


Maio 27-28: 9ne convocation annual del 
Society for Applied Spectroscopy, Hotel 
New Yorker, New York, N. Y. Thema: Fron- 
tieras de Spectroscopia. (P. A. Lighty, 
Federal Communications Laboratory, 500 
Washington Street, Nutley, New Jersey, 
Statos Unite. ) 

Junio 14-18: 12de Symposio Annual su- 
per Spectroscopia e Structura Molecular, 
Universitate Ohio State. (H. H. Nielsen, 
Columbus 10, Ohio. ) 

Julio 1-3: Commission Juncte pro Spec- 
troscopia, Lund, Sveda; e etiam in Iund, 

Julio 1-7: Conferentia super Spectro- 
scopia Atomic, in commemoration del nas- 
centia de Rydberg. (P. F. A. Klinkenberg, 
Universitate Amsterdam, Muidergracht 4, 
Hollanda. ) 

Julio 15-17: Symposio super Particulas 
Solide in Objectos Astromic, Universi- 
tate Litge, (J, Duchesne, Li®ge, Belgica) 

Augusto 30-Septembre 6:  5te Colloquio 
International super Spectroscopia, in le 
districto Salzkammergut de Austria, (Plus 
information re iste colloquio es desi- 
rate per le redactor) 

Septembre 1-14: Symposio super spectros 
infrarubie, Parma, Italia. Centenario de 
Melloni. (G. Polvani, Via Saldini 50, Mi- 
lano, Italia. ) 


CONTRIBUTIONES FINANCIARI ADDITIONAL 


Numro de contributiones durante le 
Distribution: 500 exemplares a 25 paises 
Costo de un numero de 5 paginas per lec- 
tor per anno ° e ° ° $2.00. 
Contributiones usque nunc per lector 
Numero de exemplares del monographia, 
"Regulas de Selection pro Spectros Vibra- 
tional de Moleculas Polyatomic", vendite 


POSITION DISPONIBILE 


Reaction Motors, Inc., Rockaway, N. J. 
desira un spectroscopista infrarubie con 


saper o experisntia in proceduras analy- 
tic. 


SPECTROSCOPIA MOIECULAR es redigite e pu- 
blicate mensualmente in interlingua per 


professor Forrest F. Cleveland del Labo- 
ratorio de Spectroscopia, Instituto Tech- 
nologic de Illinois, Chicago 16, Illinois, 
Statos Unite. Manuscriptos in interlingua 
(o anglese) debe esser submittite a ille 
adresse. 

Ie bulletin se basa super le conviction 
que illo recipera financiari contributio- 
nes voluntari -- sufficiente pro su cres=- 
cimento e disveloppamento -=- ab illes qui 
beneficia de illo, e ab alteros qui crede 
que isto es un projecto que merita lor 
supporto, le natura e valor de numeros 
futur essera un mesura del validitate de 
iste hypothese. 

Ie texto original es legite per Dr. 
Alexander Gode, Chef del Division de In- 
terlingua de Science Service (80 East 
llth Street, New York 3, Ne. Y). Libros 
importante super interlingua, disponibile 
ab ille adresse, es Interl a-Engli 
Dictionary, Interlingua Grammar, e Inter- 


lingua A Prime Vista. 
Labor editorial es gratis. Ie costo de 


preparation e distribution es recipite ab 
le spectroscopistas, bibliothecas, e com- 
panias. le directores de publication es 
senioretta Joyce Carol Broling e senior 
Fred L. Voelz. 


(Face cheques pagabile a Smotrosconig 
Molecular; posta al supra-date adresse 


[-} Io include $2.00 pro Spectroscopig 
Molecular pro 1954, e $ additional 
pro le disveloppamento plus rapide de 
illo, 


[[} Io include $2.00 pro le numeros del 
anno 1952 0 1953; o $4.00 pro 1952 e 
1953. 


([] Io include $0.75 pro Regulas de Se- 
lection pro Spectros Vibrational de Mo- 
leculas Polyatomic; 1953, 25 paginas. 


[] Io include $ e 500 exemplares de 
un pagina de information re nostre pro- 
ductos pro attachamento al sequente nw 
mero, (Traduction in interlingua,si de- 
sirate, gratis per Science Service.) 
Nomine : 

Adresse: 


